VOYAGK DE MM. M. BEDOT ET 0. PIGTET 
DANS L’aRGHIPEL MALAIS 


EOLIDIE.NS D’AMBOINE 

DAR I.R 

R. BERGH 

Avee la PLaiiehe XVI. 


Les trois formes saivantes, rapportées d’Amboine par MM. 
PiGTET et Bedot, paraissent ètre tontes trois des types de 
genres nouveaux; le premier appartient à la fainille des Faeé- 
linides, les antres à eelle des Tergipèdides. 

Fam. FAGELINIDiE 

Gomp. R. Bergh. System der Niidibraneìuaten Gasteropodeìi. Malaeologisphe 
IJntersiieh. (Semper, Reisen tm Arehipel der Philippinen, II, ii), XVIII. 
Heft, 1892, p. 1031-3:i. 

Learohis Bgh. nov. gen. 

Eliinophoria annnlata. Mandilmlre ut in Faeelinis. Glans penis 
inermis. 

Ce genre ' ressemble par la forme du pénis aiix Galories de 
Tringhese, mais il ne présente pas la eonformation partienlière 
des mandibules de ee genre et des Faealanes. Les mandibnles 
ressemblent davantage à eelles des vraies Faeélines. Les rhino- 
phores sont annelés (non perfoliés). 


Learghis est le iiom d’iine poète grecqiie. 
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L. indiea Bgli. nov. sp. 

1 - 4 . 

Nous ii’avons eu entre les inains qu’un seul individu de eette 
espèee ; il n’était aeeonipagné d’aucune note. 

L’animal, eoiiservé dans l’aleool, était de couleur jaunàtre ; 
les papilles étaient olivàtres avee la pointe jaune. La longueur 
du eorps est de 16 min., sa hauteur de 2,5 mm. et sa largeiir en 
ayant de 3 mm. ; la longiieiir des papilles atteint 4 mm., eelle 
des rliinophores et des tentaenles 2,5 mm. La largenr de la sole 
du pied est partont de 2,5 mm., saiif en avant ou ee ehiftVe est 
un peu dépassé ; la longueur des expansions latérales du bord 
antérienr du pied est d’environ 1,4 mm., eelle de la queue est 
de 2,5 mm. 

La forine générale de l’animal est eelle des geiires voisins : 
le eorps est un peu aplati, le bord du dos qui porte les papilles 
est un peu proéminent. Les eótés du eorps, entre le bord du dos 
et celui du pied, sont, dans la partie inférienre, erensés d’une 
gonttière peu aeeentnée. La téte est assez grosse ; la bonehe, 
tout à fait antéi’ienre, est en forme de T. Les rhinopbores (forte- 
ment rétraetés) sont annelés ; les tentaenles sont simples. Le 
dos porte, senlement sur son bord proéminent, les groupes de 
papilles; il est aplati presque jusqu’à la queiie et en arrière 
fortement aminei. Les papilles sont réparties en 5 paires de 
gronpes allongés, dont les derniers ne sont pas bien délimités les 
uns des autres. Les groupes de papilles sont formés par plusieurs 
rangées, très serrées. obliques et un peu eoiirbées (à peu près 
eomme ehez les Gorypbelles et les Faeélines). Le preinier groupe 
de papilles est foi'iné de 7 rangées, la première eoniposée de 
2 papilles, les deux suivantes de 3 à 4, les quatrième et ein- 
quièine de 5 et les deux dernières de 6. Le deuxième gronpe 
eontient 5 rangées de 3 à 5 papilles ehaenne. Le troisième gronpe 
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a4 rangées de4 papilles ehaeniie. Le quatrième groiipe a 3 raii- 
gées de 3 papilies. Le ciiiquième groiipe a 5 à 6 rangées de 
3 à 4 papilles ; enfin les 2 derniers groupes ne sont indiqués 
que par 1 on 2 papilles. Les papilles, en forme de eóne allongé, 
étaient du eòté droit en général plus grosses que eelles de 
gaiiehe. — L’oritìee génital est plaeé à ganehe sous la dernière 
rangée du 1®” gronpe de papilles. On voit par transparenee le 
reetmn aller à la papille anale, sitiiée en dehors, entre la pre- 
mière et la seeonde rangóe du deuxième gronpe de papilles. — 
l.e pied est assez large, surtout en avant, avee les angles anté- 
rienrs forteinent proéminents et en forme de tentaenles, sur 
lesquels se prolonge la forte rainiire du bord antérieur. Le bord 
libre du pied est assez fortement saillant. La queue est assez 
longue et pointne. 

Sur nne grande longueur. des deux eótés du eorps, on voit 
par transparenee la glande hermaphrodite granuleuse, jannàtre 
et en avant, à droite, le reetnm. 

Le système nerveux eentral est rouge jannátre. Les ganglions 
cérébro-pleuraux sont ovales, un peu élargis en avant. Les gan- 
glions pédieux, dirigés en bas, sont plus petits, égaleinent 
ovales; ils sont reliés entre eux par une eommissnre qui est 
aussi longiie que le diamètre transversal des deux ganglions 
cérébro-pIeuraux. Les deux ganglions rhinophoriaux, presque 
sphériques et longuement pétiolés, sont assez gros. Les gan- 
glions buccaux sont ovales et reliés par une eommissnre assez 
eonrte. — Lesyeux, très brièvement pédiculés, possèdent chacun 
un ganglion optique arrondi qui est plus petit que l’oeil lui- 
méme ; le pigment est noir et le eristallin jaune. Les otoeystes 
sont plns petits que les yeux et paraissent eontenir un eertain 
nombre d’otolithes. 

Autour de la partie extérieure de la bouche se trouve une 
forte couche de eelhiles glandiilaires. Le bulbe pharyngien 
vohiraineux, assez haiit, a uiie longiienr de 1,5 mm. environ ; la 
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gaiiie de la radiile est très peii proéininente. Les mandibnles, 
de eonlenr eornée elaire, sont ovales et iin peu plus eonrtes que 
le bulbe pharyngien (tìg. 1 et 2), avee la partie eardinale 
(lig. 1 a) assez forte et un prolongeinent masticateur allongé et 
un peu reeoiirbé. Le boi d masticateur porte une rangée de 12 à 
14 dentienles (fig. 2h) émonssés, atteignant une longueur de 
0,02 inm. La eavité aeeessoire de la bouche a une large entrée 
(tìg. 1 e). La langiie, eoiirte et épaisse, a son bord antérienr 
arrondi, portant 9 plaques dentaires ; plns eii arrière il y en a 
10, eoinplètemeiit développées et 2 pliis jeunes ; leur nombre 
total est done de 21. Les dents sont d’unjaune elair; leur lon- 
gueur (mesurée sur le eoté dorsal) est de 0,11 mm. et leur 
largeur atteint 0,12 inin. Elles sont seinblables par la forine à 
eelles des Faeélines (fig. 3 et 4). De chaque eòté du eroehet, 
assez long et pointu, se troiivent 5 à 8 dentieiiles allongés et 
aeérés. — Les glandes salivaires blanehátres sont assez allon- 
gées. 

L’oesophage est court. L’estomae, situé sur la masse génitale 
antérienre, est assez gros et présente à sa faee interne des plis 
aeeentnés qui se eontinnent dans le eanal hépatique priiieipal 
(coecum stomaeal). — L’estomae regoit de chaque eóté un eanal 
hépatique provenant dii groupe antérieiir de papilles ; à droite, 
il donne naissanee à l’intestin qui est aussi iniini de forts replis 
longitudinaux. Les lobnles hépatiques remplissent presque toute 
la eavité des papilles; leur surface est assez égale. Les saes 
iirtieants, longs de 0,03 à 0,04 mm., sont brièvement pédienlés 
et remplis de enidoeystes et de enidíe ; ees dernières ont en 
général 0,005 à 0,007 mm. Les canaux hépatiques possèdent de 
forts replis à rintérieiir. 

La glande hermaphrodite, très allongée et jamiátre, présente 
la strnetnre ordinaire; dans les follieiiles périphériques des 
lobiiles se troiivent de grandes eellnles ovariennes. La masse 
génitale antérieure a 2 inm. de long ; l’amponle du eanal herma- 
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phrodite est brmmtre ; la vésicule sémiiiale, sphérique ; le pénis, 
conique et inerme. 

Habitat. — Mer des Indes. Amboine. 

Fam. TERGIPEDID^ 

Coni[). : H. Bergh, System der ìmdibmnehialen Gasteropoden. 1892, p. 1024- 
1207. 


Myja Bgh. nov. gen. 

Papillm (dorsales) plariseriatre, apiee inflatee. Margo masti- 
eatorms leevis. Penis inermis. 

Par leur forme générale, les Myies ’ se rapproehent des vrais 
Tergipes; mais elles n’ont pas, eomme ees derniers, un seul rang 
de papilles; eelles-ei sont disposées par petits groiipes. Les 
Myies se distingnent de la pkpart des Tergipèdides {Tergipes, 
Capellinia, Forestia, Amphorina, Galvina) par le bord masti- 
eateiir des mandibules qui est lisse. La radule présente quelque 
ressemblanee avee eelle des Forestia. 

M. longieornis Bgh. nov. sp. 

Fig. 3 à 13. 

Les trois exemplaires de eette espèee, vivant siir des Penna- 
ria, ont été péehés le 6 aoiit 1890 près d’Amboine. 

Un dessin de l’animal, fait d’après le vivant (fig. 5), était 
aeeompagné des notes siiivantes : « Longueur 15 mm. Le 
eorps transparent laisse voir une masse de petits globales blanes, 
au dessons desquels on apergoit le eanal hépatique (?) qui est 
vert. Goeiir très gros. Taehe brun-chocolat à la base du pre- 
mier bouquet de papilles à droite. Taehe rouge à la base des 
premiers tentaeales. Petites lignes rouges sur les eótés du eorps. 

‘ Nom d’ime poète grecqiie. 


Rev. SuiSSE DE ZooL., T. IV. 1896. 
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Le eanal eenfi al des papilles est vert ; au sonnnet des papilles 
qui soní íenninées par iine poehe à néinatoeystes se tronvent 
des renflements pignieihés eu hrun. » 

D'après le dessin meníionné ci-dessus, ranimal est allongé et 
éti'oit. Les tentaeiiles et les rliiimphores sont simpies et assez 
longs; ees derniers plus graods que les piemiers. Les papilles, 
plaeées sur le bord du dos, sont disíribuées en 7 paires de 
groupes, séparés par des intervalles à peu pi'ès égaiix. Les deux 
preraiers groopes eontiennent chacun 3 papilles ; les trois sui- 
vants en ont 2 et les deux derniers iie se eomposent que d’une 
seule papille. Les papilles, dans chaque groupe, sont plaeées les 
uues à eóté des autres sur une ligne transversale ; elles sont 
allongées, minees, mnnies d'une téle renflée et terminée par une 
pointe (flg. 6). La queue est courte. 

Les individos eonservés à Taleool étaient d’une teinte uni- 
forme, jaiine. La longueur de l’aniinal est de 9,5 à 10 mm., la 
hauteur de 1,5 mm., la largenr de 1,2 à 1,5 ram. Les papilles 
atteignent 2,5 ram. de long. — Le eorps est très allongé, étroit 
et bas. La tète est assez grosse, avee une boiiehe polygonale. 
Les tentaenles et les rhinophores sont longs et simples. Sur 
les bords du dos qui se continue graduellement dans les eótés 
du eorps, se trouvent les groupes de papilles plaeés à égale 
distanee les uns des autres. Les papiiles sont disposées sur des 
lignes transversales. Ghez riin des individiis il y avait 6 groiipes 
de papilles, ehez les autres 8 à 9 groupes. Le premier groupe 
était formé de 3 à 4 papilles, dont la plus externe était toute 
petite ; les deuxième et ti’oisième groupes eomprenaient 3 à 4 
papilles, le quatrième (2) 3, les cinquième et sixième 1 à 2, 
dont la plus externe était très petite, les sui vants une seule papille 
et le dernier également une seule papille très rédiiite. Gomme 
eela a déjà été dit plus haut, en arrière du premier groupe de 
papilles se trouve une proéminenee médiane formée par le péri- 
earde, à travers lequel on voit le coeur donnant naissanee à un 
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vaisseaii niédian, dirigé en arrière au inilieii. A droite, au des- 
sous du premier bouquet de papilles se trouve l’orifiee génital, 
à bords eontraetés. L’aniis est sitiié à droite, sur le bord du dos, 
iininédiatement derrière le premier groupe de papilles; ehez 
ruii des individus il était saillant, en forme de coupe, avee la 
papille rénale à sa base en avant et en dedans (fig. 8h). — Le 
pied est beaucoup plus étroit que le dos ; son bord libre est 
minee ; en avant il est un peu plus large, avee un sillon sur son 
bord et ses angles antérienrs arrondis. La queue est courte. 

Sur les eótés du eorps et sur le dos on voit par transparenee 
des grains téims et jannátres qui sont les lobnles de la glande 
hermaphrodite. En avant on voit le coeur et le système nerveux 
eentral jannàtre. On apergoit le bulbe pharyngien en arrière 
des rhinophores, et à la base de ees derniers, extérieurement, 
les yeux qui sont noirs. 

Les ganglions cérébro-pleuraux (fig. lOa) sont ronds, à peine 
plus grands que les ganglions pédieux ; ees derniers sont sub- 
triangiilaires, reliés entre eux par une courte eommissnre 
(Fig. 106). Les ganglions olfaetifs (rhinophoriaux) sont assez 
grands, arrondis et brièvement pédiculés. Les ganglions buc- 
caux, ovalaires, ont à peu près la moitié de la taille despréeé- 
dents et sont reliés entre eux par une courte couimissure 
(fig. 106). — Les yeux, à pigment noir et à eristallin jaune, 
soiit presque sessiles et oiit im diamètre de 0,04 mm. Les oto- 
eystes, de ménie grandeur que les yeux, possèdent uii otolithe 
arrondi, de 0,016 mm. de diamètre (fig. 10). 

Le bulbe pliaryngien est court (0,8 mm.) et assez haut; la 
gaìiie de la radule ne fait qu’une faible saillie. Les mandibnles 
sont d’uii jamie elair et ont leur partie eardinale assez proémi- 
iiente ; la partie mastieatriee est eoiirte et recourbée, avee son 
bord libre finement strié. La langne (fig. 11), courte et haiite, 
présente respeetivement, ehez les 3 individus, 10, 20 ou 24 
plaques dentaires dont iine ii’est pas eneore développée. Les 
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plaques sont d’un jamie elair ; la preinière a une hauteur de 
0,007 mra., les autres s’agrandissent gradiielleraent de hantenr 
jusqu’á la dernière qui a 0,04 mm. pour une largenr de 0,038 mm . 
Elles ont une plaque hasale assez large (fig. 11 et 12), sur 
laquelle s’élève le eroehet recourbé qui porte de chaque eóté 
1 0 dentienles très fins et pointus. Dans eertains endroits il serable 
que les bases des dents soient réunies entre elles, eomme eela se 
reneontre ehez les Forestia (tìg. 12). 

Les lobnles du foie dans les papilles (fig. 7 a) sont noueux et 
plus larges à l’extrémité. Les saes nrtieants (des grandes papilles) 
sont plus ou moins eontraetés et ont une longnenr de 0,26 à 
0,56 mm. Les enidae sont rondes ou ovales d’un diamètre de 
0,007 à 0.012 mra. (fig. 9) ’. 

Les lobnles de la glande hermaphrodite sont jamies, avee les 
eellnles spermatiques au eentre et les cellules-oeufs dans les 
follienles périphériques. La masse génitale antérieiire est d’un 
blane jamiátre, longue de 0,8 mm.; la vésienle séminale est 
arrondie; le pénis, conique et inerme. 

Habitat. — Mer des Indes. Amboine. 

Ennoia Bgh. nov. geu. 

Caput sat latum, processihus lateralihiis rotmidatis. Rìiinopìioria 
sieiit tentaenla simplieia. Margo mastieatoriiis leevigeátis. 
Penis inermis. 

Les EnnokP ressemblent aux Emhletonia, mais s’en dis- 
tingnent tout de suite par les tentacules qui manquent aux 
Embletonies ehez lesquelles ils sont remplaeés par des expan- 
sions latérales aplaties. 


^ Une des papille.s (íig. 7a) présentaitiine anoiiialie; elle eontenait deux lobnles 
dii foie dont rnn pliis grand que rantre. 

^ G. Flaebert, La teníation de Saint-Aníoine. Bibl. Gharpentier. 1895, 
p, 131. 
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E. hriareiis Bgh. n. sp. 
Fig. 14 et l.'i. 


Un seul individu de eette espèee a été péelié le 22 juillet 
1890 près d’Ainboine ; il a été fixé au liquide de Flemming. 

L’aninial vivant a une longueur de 13 mm. Le dessin (fig. 14) 
fait d’après le vivant, montre que ranimal est d’un brun elair 
avee beaucoup de taehes sonibres ; les rhinophores, la région 
imeale à leur base, le bord antérieiir du pied sont beaiieonp plns 
elairs et non ponetnés. Les tentaeiiles sont beaucoup plus longs 
que les rhinophores ; les nns et les antres sont simples et eylin- 
driques. 11 y a quatre groupes de papilles dorsales ; les deux 
antérienrs sont rapproehés l’un de l’aiitre. Les deux preiniers 
groiipes eontiennent ehaenn 2 à 3 papilles, le troisième 2 et le 
quatrième 3. Les papilles sont grandes, plus longnes que les 
tentacules ; eelles du dernier gronpe senlement sont plus petites; 
elles sont droites, en forme de massite. Le bord antérienr de la 
téte est large, s’étalant de chaque eóté en deux expansions 
triangulaires. La queue est courte. 

L’animal eonservé dans l’aleool était malhenrensement très 
durci; il était d’mie couleur uniforme, olivátre foneé. La lon- 
gueur du eorps atteignait 8,5 mm., sa hauteur 2 mm. et sa 
largeiir, mesnrée sur le dos, 1,5 mm. ; la longueur des papilles 
montait à 4,5 mm. Les rhinophores et les tentacules étaient 
fortement eontraetés et annelés, les derniers plus longs que les 
premiers et recourbés eu arrière en forme de eorne. La téte 
est large, avee la bonehe en forme de T. Le dos est convexe et 
se eontinne graduelleinent dans les eótés du eorps. Le premier 
groupe de papilles en eontenait 2, le deuxième 3, le troisième 2, 
le quatrième 3. Les papilles, unies et lisses, étaient plaeées, 
eomme snr le vivant, en lignes transversales assez eonrtes. 
La papille aiiale, eontraetée, est sitnée sur le bord du dos entre 
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le 2“® et le .3“® groupe de papilles; rorifìee géiiital se troiive 
sous le premier groupe de papilles à droite. La largeiir du pied 
atteint à peine la moitié de eelle du dos ; le bord libre du pied 
est saillant ; sa partie antérieure plus large, erensée d’un sillon 
marginal; la queue est eonrte. 

Le système nerveux eentral ressemble à celui des formes 
voisines. Les yeux, d’im diamètre de 0,06 mm. , sont brièvement 
pédonenlés ; le pigment est noir et le eristallin jaune. Les oto- 
eystes ont un diamètre de 0,08 mm.; leur otolithe est de petite 
dimension. 

Le bulbe pharyngien est ramassé ; sa longueur est de 
0,75 mm. ; la gaine radulaire est peu proéminente. Les mandi- 
biiles sont d’un janne eorné elair, avee le bord mastieateiir 
presque lisse. Dans la radnle il y a en tout 23 plaques dentaires 
(fìg. 15) qui sont d’un jaune elair, d’une longueur de 0,14 mm. 
et possèdent une longne rangée de 40 à 50 dentienles fins et 
pomtus, allant presque jusqu’à la plaque basilaire. — Le eanal 
biliaire prineipal court le long du dos et regoit, des gronpes de 
papilles, de courts rameaux. Les papilles sont presque entièi’e- 
ment remplies par les lobes hépatiques qui sont noueux. Les 
saes à enidoblastes paraissent faire défaut. 

Les follicules de la glande hermaphrodite sont assez grands ; 
les cellules sperniatiques sont plaeées au eentre de la glande, 
tandis que les cellules-ceufs sont dans les follieiiles périphériques. 
La masse génitale antérieiire est allongée, longue de 3,5 mm.; 
la glande à mucus est d’un blane laiteux ; la vésicule séminale, 
arrondie; le pénis, inerme. 

Hahitat. — Mer des Indes. Amboine. 


